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§.  'i  i 

Inter  varias  Organorum  Ipecies ,  quibus  fri¬ 
goris  et  caloris  viciffitudines  in  Atmo- 
fphaera  corporibusque  ei  fiibiectis  obue- 
nientes ,  metiri  iolemus,  prae  ceteris  cla¬ 
rum  eft,  quod  reavmvrivs.  Vir  de  phylica  dofltrina 
cum  tentaminibus  tum  fcriptis  egregiis  in figniter  me¬ 
ritus  ,  anno  huius  feculi  trigefimo  cum  erudito  orbe 
communicauit  inftrumentum ,  cuius  etiam  vberrimam 
dedit  in  Parifienfis  Scientiarum  Academiae  Commen¬ 
tariis  defcriptionem,  A)  Quanto  enim  applaulu  ex- 
■  -  ceptum 

A)  Hiftoire  de  V  Academie  Royale  des  Science 's-,  Annee  1730.  pag. 
g.  Edit,  de  Paris:  Sur  une  nouvelle  ConJiruBion  du  Thermo - 
metre ,  et  Memoires  de  ia  meme  Annee ,  pag,  45*2*  feqq.  ipfa  ex¬ 
hibetur  reavmvrii  luper  hoc  argumento  commentatio,  fub 
titulo :  Regles  pour  conjiruire  des  Thermometres ,  dant  les  degres 
foient  compar  abies,  et  qui  donnent  des  Ldees  d'  un  chaud  ou  d’  un 
froid,  qui  puijfent  etre  r apportes  d  des  mefures  connues,  par  Mr. 
de  Reaumur ,  cuius  fecundam  partem  dedit  anno  fequenti  quae 

A  2  inferi- 
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ceptum  fuerit,  ex  eo  potuit  intelligi  ,  quod  non  folum 
in  Gallia  Germaniaque,  fed  in  ceteris  quoque  Europae 
regionibus  eius  vius  frequentiffimus  inualuerit;  quam¬ 
quam  iam  tum  temporis  in  Britannia  et  Belgio  non 
defuerunt,  neque  hodie  defiint,  viri  dofti,  qui  dili- 
gentiffimo  examine  inflituto ,  fe  reperifle  nonnulla, 
quae  iure  meritoque  in  eo  reprehendi  poffent,  fibi  aliis¬ 
que  perfuadere  conati  flnt,  B)  Quae  cum  ita  fe  ha¬ 
beant, 

infcribitur:  Second  Memoire  fur  ta  ConftruStion  des  Thermomi- 
tres  etc.  Memoires  de  l’  Anne  e  iyji.  pag.  250.  feqq.  Edit,  de 
Paris.  4. 

B)  Quod  inprimis  fecit  george  martine  in  doSiffimo  li¬ 
bro,  cui  titulus  cft :  Ejfays  medicat  and philcfophical \  Lond.  lyyo.  8. 
vbi  inter  alia,  de  quibus  infra  fermo  erit,  ita  loquitur  pag.  ico. 
1  am  afraid  thefe  Thermomettrs  ( of  Reciumur )  are  conjlruffied 
on  principies ,  ihat  will  by  no  means  be  found  fo  accurate ,  as  were  to 
te  wifhed  and  expecfed  in  fuch  a  Cafe.  Et  Vir  phy  fica  e  do- 

ftrinae,  quae  experimentis  nititur,  peritiffimus,  desagv- 
i.iers,  licet  Reaumurianum  hoc  inuentum  dignis  celebret 
laudibus,  cenfurae  tamen  acutiffimi  martine  accedit,  et 
hoc  infuper  culpat,  quod  Thermometrum  nouum  globo,  et 
non  potius  cylindro  inftmxerit,  qui  magis  ipfi  aptus  videtur 
ad  iubitaneas  atmofphaerici  caloris  variationes  indicandas. 
Fid.  a  covrse  of  Experimental  Philofophy  by  i.  t.desa- 
gvliers,  FoL  11.  pag.  2pz.  2py.  Lond .  / yyy.  4.  Celeberr. 
•PETRVS  van  mvsschenbroek  in  gallica  verfione  Libri 
foi,  EJJai  de  Phyfque ,  Tom.  L  pag.  yjy.  Leid.  lyji.  fatetur, 
Reaumurium  nondum  omnia  vitia,  quibus  Florentina  inftru» 
menta  laborabant,  in  fuo  correxide,  quod  pluribus  deinde  in 
nouidima  editione  Introductionis  ad  Phitofopkiam  naturalem , 
Lugd.  Bat.  1762.  y.  Tom.  //.  pag,  repetiit  varias  diilen- 
fus  addens  rationes  fatis  graucs,  quas  vt  in  gallica  veriione  ci¬ 
tata  inueniuntur,  recenfent  Philofophi  Galli,  dans  PEmyclope - 
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beant,  res  mihi,  quem  diuturnus  huius  machinae  vfus 
veram  eius  indolem  fatis ,  vt  credo,  edocuit,  vlterio- 
ri,  et  quae  fine  partium  fludio  fufcipiatur,  difquifi- 
tione  digna  vila  eft,  pracfertim  cum  non  folum  in  vo¬ 
luminibus  ,  quae  fingulis  annis  Lutetiae  Pariliorum 
a  celeberrima  Academia  eduntur ,  fed  et  in  aliis  li¬ 
bris,  qui  has  materias  traUant ,  ingens  obleruatio- 
num,  ope  huius  inftrumenti  in  fti  tu  tarum ,  numerus 
reperiatur;  vt  quid  tandem  de  iis  indicandum,  quod¬ 
que  pretium  ftatuendum  lic  ,  veritatis  amore  ducti, 
difpiciamus.  C) 

§  n. 

die ,  ou  DiSfionnaire  des  Sciences ,  des  Arts  et  des  Metiers ,  par 
une  Societc'  des  Gens  de  Lettres  etc.  Tome  XVJ.  pag.  272,  nihil 
in  medium  afferentes :  Voila  les  Obiections  de  Mr .  Mujjchen- 
broek  contre  ce  Thermometre ,  que  nous  nous  contentons  Jimplement 
de  r apporter ,  fdns  nous  en  rendre  garans ,  et  Jans  pretendre  rien 
ater  d  Mr.  de  Reaumur  de  ?  utilit  e  de  fci  de  converte ,  Edit,  de 
Paris  i/ji.  FoL  In  Relationibus  Goettingenfibus  Anni  1768. 
germanico  idiomate  exaratis,  pag.  84*  refte  monetur,  non  ve¬ 
ro  effe  iimile  gradum  fummae  hiemis  1709,  vt  et  illius  1740, 
Thermometro  Reaumuriano  notatum,  verum  aeris  eorum 
annorum  ffatum  ratione  vehementiae  frigoris  repraefentare, 
cum  longe  maius  line  dubio  Parili  is  quoque  fuerit;  hoc  que 
occalionem  fuppeditare  de  accuratione  illjus  Machinae  nonnihil 
fub  dubitandi. 

C)  Ipfe  marti ne  ingenue  hoc  fatetur  his  verbis:  As  mamj 
venj  curious  and  ufeful  Obferuations  have  been  made  wiih  his 
( Reaumur  s )  weatherglajfts ,  it  will  be  of  /in gular  ufe  to  find  out 
the  cornjpondence  of  his  Scale  with  tkat  of  Fahrenheit.  Vid.  lib. 

cit.  pag.  224, 
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§.  II.  , 

Ac  negari  fane  non  poteft,  virum  excellentis  in¬ 
genii  iudiciique  magna  cum  cura  et  diligentia  operam 
dediffe,  vt  Thermo  fcopia,  quae  a  Philolbphis  Acade¬ 
miae  Leopoldinae  Florentinis  circa  medium  Seculi 
XVII.  inuenta  fuerant,  emendaret,  eorum  naeuos, 
qui  multi  erant,  euitando  corrigendoque  omnes.  D) 
Nam  vt  de  eo  nihil  dicam,  Reaumurium  liquorem  fpi- 
rituofum  aere  purgare,  ex  machina  ipla  ignis  vi  aerem 
omnem  expellere;  imprimis  fumma  induflria  in*pro- 
portionem  capacitatis  Iphaerae  et  tubi  inquirit,  et 
vnumquemque  gradum  in  (cala,  certa  menfura,  ratio¬ 
ne  totius  voluminis  habita,  operOie  determinat.  Quae 
etiam  cauda  eft,  cur  vini  Ipiritum  omni  alii  liquido, 
maxime  vero  hydrargyro  in  conftruenda  lua  machina 
praeferret,  hac,  vt  coniicio,  motus  ratione,  quia 
ponderoium  hoc  fluidum ,  non  tam  commode 
quam  fpiritus ,  vafculis  excipi  menfurarique  poteft. 
Confiderabat  igitur  proportionem  globi  ad  tubum  vt 
IO  ad  I ,  et  quosuis  fcaiae  gradus  partes  quingentefi- 
mas,  aut  etiam  millefimas  totius  voluminis  ad  pun- 
£tum  congelationis  depreffi  ftatuebat,  vt  fic  totius  li¬ 
quoris  condenfationes  et  dilatationes  ex  fcaiae  gradi¬ 
bus  cognofcere  integrum  ipfi  edet.  E)  Huic  deinde 

fcaiae, 

B)  Vid.  Hiftoire  de  T  Academie  des  Sciences ,  Annee  i/jo.  pcig*  //♦ 
Edit,  de  Paris  4. 

E)  De  vniuerfo  hoc  negotio  ipfum  Reaumurium  fufius  di fp  11  tam 
tem  legere  poteft,  cui  volupe  eft,  Memoires  detAcad.  17 

pag. 
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fcalae,  quod  praecipuum  omnino  erae,  duos  termi¬ 
nos,  quos  fixos  conflantesque  credebat,  conftitruebat, 
inflrumentum  primo  glaciei  arte  faftae  immergens, 
pun£tum  ad  quod  fubfiftebat  fluidum  ,  congelationis 
terminum  appellando;  F)  aquae  deinde  feruefeentis 
ope,  quae  machinae  globum  vndique  vrgebat^  fpiri- 
tus  altiora  petens  ibidemque  haerens ,  alterum  ipfl 

pun- 

pag.  460.fe.qq.  In  compendio  vero,  feci  eleganter,  proniore 
fuo,  rem  omnem  tradit  b*  winklUvs  Academiae  noffraes 
cum  viueret>  infigne  ornamentum ,  in  Elementis  Phyfues  ger- 
manico  idiomate  cor  f  criptis  pag .  14p.fe.qq.  L.  1754.  8. 

F)  Celcberr.  martine  hoc  minime  placet,  qui  lib.  cit,  pag, 

200,  feq.  ita  ait:  Mr.  de  Reaumur  determines  his  freezing 
point  notfrom  thawing  fnow  or  ice ,  hut  from  an  artificia l  cenge- 
lation  of  IV iter  in  ivarm  Weather ,  And  as  he  nfes  venj  large 
bulbs  for  his  glaffes,  it  may  be  3  or  4  inches  in  diameter.  1  arn 
apt  to  think ,  that  before  the  due  temperature  of  the  furromdmg 
ice  can  be  thoroughly  propagcited  to  the  whole  contamed  fpiriti  ii 
teiill  be  quite  melted  down  again ;  and  fo  the  freezing  point  mar~ 
ked  much  heigher  than  what  it  fhould  be.  Et  in  nota  b.  pag, 

20 1,  From  collating  forne  obfervations  together  I  reckon  Mr.  de 

Reaumur s  mark  of  freezing  IV at  er ,  inftead  cf  coincidwg  i&ith 
Fahrenheifs  gr.  32,  as  it  f  hould  do ,  to  correfpcnd  with  gr.  33. 
er  a  Ivttle  above  it.  Quod  quidem  in  thermometris,  quae  pau¬ 
lo  poft  inuentionis  tempus  conilru£la  fuerunt,  ita  fe  habui  (Te 
credo,  fed  deinde  hoc  pun£lum  accurate  annotatum  fuifle, 
ego,  cui  multa  cum  cura  elaborata  explorare  licuit,  a  (Terere 
poffiim.  Et  nolletivs  nouiffime  id  fatetur :  Mr.  de  Reau - 
inur  a  choifi  le  degre  de  froidi  par  leqnel  /’  e  au  commune  contmence 
d  fe  geler. \  comme  un  point  fixe.  Notis  avens  reconnu  depuis \ 
lui  et  moi %  quii  etoit  plus  commode  et  plus  fur,  de  prende  e  ce  degre 
dans  de  la  glace  pilee ,  qui  commem  e  d  fe  fondre.  IA  l'  Art  des 
Experiences  etc.  par  Nollet ,  Tom .  111 ,  pag .  146.  Edit .  de  Pa¬ 
ris,  J77<> •  7*  '  '  * 
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pun£tum,  ebullientis  fcilicet  atque,  'indicabat, G)  quo 
fafflo  Reaumurio  perfuaflim  erat,  fluidum  in  Thermo- 
metro  contentum  aequalem  cum  aqua  caloris  gradum 
concepifle,  quod  tamen,  vt  mox  dicemus,  fecus  eft. 
Vniverfum  interuallum  offloginta  gradibus  diftingue- 
bat,  quibus  rite  pera£tis ,  plura  Thermometra  eadem 
encheirefi  et  fecundum  easdem  regulas  conftru£ta,  pro 
concordantibus  per  omnes  gradus  afferebat ,  deque 
eorum  varia  et  infigni'  vtilitate  in  explorandis  naturae 
phaenomenis  minime  dubitabat.  H) 

§.  1 1 1. 

Sed  in  eo  non  optime,  neque  flbi,  neque  {cien¬ 
dae,  quae  alias  plurimum  ipfi  debet,  confiilniffe  vi¬ 
detur  Reaumurius ,  quod  pro  inftrumento  fuo  rite 
conficiendo  liquorem  elegit,  partibus,  vt  loqui  Polent, 
heterogeneis  conflantem,  eoque  ipfo  variis  mutationi¬ 
bus  obnoxium.  Vir  perfpicaciflimus  quidem  in  id  fe- 

dulo 

G)  marti ne  lib,  cit.  pag.  200,  in  ea  lententia  efie  videtur, 

ac  fi  in  his  terminis  conftituendis  Reaumurius  Neutonum  fo- 
lummodo  imitatus  fu  i  fiet  qui  Thermometruni  a  feinuentum, 
et  oleo  lini  repletum  his  finibus  incluferat.  Vici  The 
Abrigdment  of  the  Philofijphical  TrcinfatHons  bij  lowthorp 
and  motte,  . pag,  J,  Hoc  autem  vero  mihi  non  vide¬ 

tur  fimile,  quoniam  ex  fcriptis  Reaumurii  fatis  confiat,  ipfum 
non  multum  temporis,  fi  vllum  vnquam,  libris,  qui  in  Anglia 
prodierant,  legendis  impendifie, 

H)  11  ejl  aife  de  voir  combien  de  ces  Comparaifons  exaffies  il  mitroit 
des  Connoiffhnces ;  et  F  on  peut  me  me  ct [fur  er ,  qu'  il  en  nditroit 
d' '  imprevues.  Vid*  Hijloire  de  /’  Academie  des  Sciences ,  Annee 
17 jo .  pag ,  iq. 
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dulo  operam  dabat ,  vt  non  quoduis  fluidum  ,  fed 
tale  tantum,  cuius  ipfi  vires  fatis  cognitae  perfpectae- 
que  edent,  et  quae  omni  tempore  ad  certas  regulas 
explorari  poflent,  adhiberet*  I)  Interim  tamen  illud 
quod  praecipuam  eius  partem  conftituit,  oleum  aethe- 
reum,  natura  fua  fugacifiimum ,  imminutionem  quan- 
dam,  et  quidem  fiiccefliuam  pati^  quotusquisque  eft? 
qui  ignorat?  Ergo  non  conflans  omni  tempore  vigor 
in  priftinam  fefe  reftituendi  amplitudinem  ^  et  non 
eadem  per  fimilem  aeris  temperiem,  quae  prius,  in 
tubo  altitudo.  K)  Accedebat,  quod  hoc  ipfum  flui¬ 
dum 

I)  Multus  fane  eft;  reavmvrivs  in  determinando  gradu  dila¬ 
tationis  vel  expanfionis.  Regula,  quam  experientia  ipfi  fup- 
peditauit,  haec  eft:  Si  volumen  Spiritus  vini  congelatione 
aquae  condenfati  aequale  eft  mille  partibus,  illud  ipfum  volu¬ 
men  in  aqua  ebulliente  continere  debet  eiusmodi  partes  mille  et 
oftoginta.  Inde  ratio  apparet,  cur  fcalae  fui  Thermometri 
octoginta  partes  affignauerit. 

K)  Confentit  mvsschenbroekivs  inquiens  lib,  cit,  pag,  3. 
L  Efprit  de  Pm  perd  beaucoup  a  Ia  lungue  de  la  vertu  elajhque , 
et  il  fe  dilate  moins  lorfquil  ejl  vieux,  que  quand  il  eji  encore  tout 
nouveau.  C' eji  Mr.  haliey,  qui  a fait  cette  Remarque,  et 

cela  ejl  effe&iv  ement  vrai ,  comme  j e  'C  ai  ob ferve ,  moi  -  mme  d 
t aide  de  vieux  Thermometres.  Quae  de  halleio  refert, 
inueniuntur  in  The  Abrigdment  of  the  Philofophiccil  Trans - 
a&ions  %lowthorp  VoL  IL  pag,yj.  vbi  Vir  perfpicaciffi- 
mus  ita  loquitur.  The  great  Dilatation  of  the  Spirit  of  JVine 
makes  it  a  Liquor  fufficiently  adapted  to  our  purpcfe ,  were  it  not 
for  the  Evaporation  thereof \  and  for  the  Differ  eme  in  Goodnefs 
of  the  Spirit,  and  for  that  in  Length  of  Time  it  hecomes  as  it 
were  effete,  and  lofes  gradually  a  Part  of  the  expanfve  Power . 
Propria  experientia  faepius  ni  3  id  ipfum  edocuit.  Sed  in  alia 

R  omnia 
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dum  fortafle  magno  frigoris  gradui  menfurando  par 
non  eflet  futurum,  fed  ei  potius  cederet  in  glaciem 
ipfum  abiens ;  quod  experientia  deinde  fatis  conipro- 
bauit,  L)  Imo  propter  fummam  fubtilitatem  et  vola¬ 
tili  ta- 

omnia  abit  nqlletivs  lib.  cit.  Totn.  211*  pag.  rgd.  Quet- 
ques  Auteurs  pour  faire  valoir  d’  avantage  les  Thermomkres  de 
Mercure ,  ont  dit,  que  /’  Efprit  de  Vin,  par  fuccejjion  de  temps  per - 
doit  une  partie  de  fa  dilatabilite ;  je  puis  repondre ,  que  cet  effet 
na  pas  Heu  au  bout  de  35  ans ,  carje  garde  auee  foin  un  gr and 
7'hermometre ,  que  j  ’  ai  conjlruit  avec  de  Mr.  Feaumur  en  1732* 
et  que  j 8  r emet 5  de  temps  en  temps  a  /’  epreuu e  de  ta  glace,  la  li - 
queur  revient  toujours  au  ter  me  de  la  Congclation.  Hoc  afferto 
NOUETivs  forfitan  amicitiae ,  quae  ipfi  cum  Reaumurio 
magna  fuit,  paululum  plus  dedit,  quam  experientiae,  quae 
alias  tanti  ab  eo  fit,  et  forte  etiam  annulus,  quo  tubulum  cin¬ 
gere,  et  congelationis  punftum  notare  folent,  cafu  loco  motus, 
.ac  in  alium  translatus  fuit.  Certe  punflum  congelationis 
1735.  iuuentum,  ob  tunc  temporis  adhibitam  glaciem  artifi¬ 
cialem,  non  vnum  idemque  effe  potefi  cum  eo,  quod  no  l  le¬ 
ti  vs  1770,  fimpliciori  modo  et  reflo,  quaefiuit. 

D  m  avpert visi  vs  in  libro  cui  titulum  fecit :  La  Figure  de 
la  Terre ,  pag.  Edit,  de  Paris  173S.  ita  rem  narrat :  Le 
froid  fut  Ji  grand  dans  le  mois  de  jfanvier  ( 1737 )  que  nos  Ther - 
mometres  de  Mercure  de  la  Confirudtion  de  Mr ♦  de  Reaumur ,  ces 
Thermomkres  qu°  on  fut  furpris  de  voir  defeendre  a  14.  deg.  au 
deffous  de  la  Congelatio ?z,  d  Paris  dans  les  plus  grands  froids  du 
grand  Hiver  de  1709  defeendirent  alors  d  37  deg .  et  ceux  d?  Efprit 
de  Hm  geler ent.  Gui  gemina  refert  itineris  comes  ovthie- 

r  i  v  s  in  Journal  d'  un  Voyage  au  Nord  en  1736  et  1737.  pag , 
223.  Edit ,  d’  Holi  and  e  S •  LeSoir  du  6  ffanv.  le  Thermometre  de 
Mercure  etoit  d  37  gr ,  pendant  que  celui  d' Efprit  de  vin  fi  etoit 
qu  d  zp  gr.  et  ce  dernier  etoit  gele  le  Lundi  matin,  et  avoit  remon- 
ie  d  ta  temperature  des  Caves  de  /’  Obfervatoire .  Mr.  de  Mau - 

per  tuis  f  a  porte  en  cet  Et  at  dans  fa  chambre ,  dans  le  premi  er 
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tilitaterrijtion  tantam,  quantam  aqua  ebulliens  caloris  ve¬ 
hementiam  perferre  poterat,  ideoque  citius  quam  illa, 
ad  fummum ,  quem  attingere  poterat  locum ,  debebat 
peruenire,  quod  res  ipfa  quoque  deinde  declarauit  fa¬ 
tis.  M)  Sic  igitur  inter  exiguos  admodum  fines  omne 
illud  fpatium,  quod  percurrit,'  comprehenditur,  ad 

non 

inflant ,  qu  il  a  degele ,  il  a  beauconp  defeendu,  et  en  fuit  e  i!  a  remon - 
te  d  Ia  temperature  de  la  Chambre. 

M)  Hoc inprimis  cel.  martine  vrget  contra  Reaumuritim  his 
rationibus  vfus  lib.dt.pag.  202. 203.  But  ifwe  cannot  trufl  to 
Mr.  Reaumufs  point  of  congelation ,  what  ffiall  we  fay  of  his 
other  fixed  term ,  to  ivit ,  the  heat  of  boiling  IVater  ?  This  l  kumbly 
thinh ,  is  under  his  management  flill  more  vague  and  incertam „ 
As  IV iter,  ivere  it  furrounded  by  melted  tin ,  tkough  it  would 
boil  and  foam  and fujfer  very  great  agitation,  is  yet  incapable  of 
being  warmed  beijond  its  ordinary  great  boiling  heat,  and  conti¬ 
nues  ahvays  much  colder  than  melted  tin;  jufl flo,  as  1  experienced 
upon  trial ,  Spirit  of  JVine ,  though  immerged  in  boiling  IVater \ 
can  never  acquire  near  Juch  a  heat,  but  keeps  ahvays  a  good  deal 
under  it,  though  bubbling  and  foaming  and  tolled  to  a  very  great 
Degrse ,  The  Spirit  then  in  the  Thermometer  is  abfolutely  inca¬ 

pable  of  fuch  a  great  heat  as  Mr,  de  R .  aferibed  to  it,  and  that 
not  by  a  flnall  or  trifling  differ  ence,  1  find  highly  reBified  Spirit 
of  IVme  cannot  be  heated  beyond  gr .  /7/,  or  fo  in  Fahrenheifs 
Th.  ivhile  boiling  IVater  raifeth  the  quickjilver  37  degrees  higher: 
and  common  brandy  was  able  to  conceive  a  heat  no  greater,  thaift 
about  gr,  190.  et  pag.  204*  lfuppcfe  his  ftandard  fpirii  could 
take  on  a  heat  of  about  gr,  ito,  lefs  by  32  deg.  than  what  he  rec - 
koned.  Et  quae  noll  etivs  ad  haec  excubanda  ad  fert,  nihil 
ad  reni  faciunt :  Le  Mercure  dans  les  matieres  fort  chaudes  de- 
vancera  1’efprit  de  vin  de  plujieurs  degres;  de  forte  qu'en  f  accor- 
dant  bien  avec  les  petits  Thermometres  a  efprit  de  Vin  gifqu’ au 
40  ou  47  degres  (neque  hoc  experientiae  confenfcaneuni  eft) 
V  eau  bouillante  le  fera  monter  d  ou  $6  au  Heu  deSo.  V,Art  des 
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non  multas  farie  frigoris  et  caloris  viciffitudines  deno¬ 
tandas  fefe  extendens.  N) 

5.  IV. 

Magnis  igitur  multisque  incommodis  nouum  hoc 
inftrumentum  premebatur,  quibus  tollendis  non  faci¬ 
le  erat  remedium  inuenire.  Sed  nema  et  non  negligen- 
'  da 

Exper.  Tbm •  ITL  pag .  v  Culpa  non  in  mercurio,  fed  in 
ipfo  liquore  fpirituofo  latet,  qui  eo  caloris  g  adu  rite  affumto, 
ob  naturam  fuam,  altius  non  adfcendit. 

N)  Qui  enim  illud  ad  maioris  caloris  gradus  inquirendos  adhi¬ 
bere  voluerunt,  fruftra  fuiffe  patet,  tilletivs  et  dv  ha- 
melui  tentaminibus  circa  caloris  gradus  inflituendis ,  quibus 
homines  ferendis  pares  effe  polfent,  occupati,  vfi  funtTher- 
naometro  Reaumuriano  fpirituofo,  quod  in  furnum  calidum 
conditum  ad  120,  130,  imo  ad  140  gradus  Reaumurianos 
adfcendit.  Sed  ipfe  tilletivs,  vbi  haec  narrat,  fimul 
innuit  machinae  eo  in  negotio  non  admodum  die  fidendum, 
cum  inter  Thermometrum  R.  mercurio  onuftum  et  aliud 
fpiritu  repletum  differentia  r  4  aut  1  5  gradum  interceperit 
Sed  ipfa  illa  tentamina  thermometris  Ipirituofis  inffitiita,  mul¬ 
tum  dubitationis  relinquunt  iis,  quibus  tales  machinae  cognitae 
fiint,  et  ipfa  viri  cordati  narratio  ita  comparata  eff,  vt  peritis 
minime  fatisfaciat.  Interim  tamen  haec  experimenta  no¬ 
tatu  digniflima  funt,  quoniam  in  his  caloris  vehementia  du¬ 
plo  maior  erat  illa ,  cui  celeberr.  boerhavivs  animalia  in 
camera,  qua  panes  faccharini  conici  exiiccantur  ad  146  gr. 
Fahrenheitianos  calefafla  ,  exponebat ,  quaeque  pott  breue 
temporis  fpatium  ibi  peribant,  cum  foeminae  furni  fer¬ 
vori  alfuetae  tantum  aefium  et  ad  plura  temporis  minuta  fine 
noxa  perferrent,  cuius  rei  valde  probabiles  tilletivs  dat 
caulfas ,  et  quaedam  fimul  affert ,  quae  boerha viana  ten¬ 
tamina  illuftrare  videntur*  boerha  vii  Elem.  Chem .  Tom.  L 
pag*  236,  feqq.  Edit  Lipf,  1732.  8-  et  Memoires  de  fAcad,  des 
Scienc *  Annee  1764.  pag  201.  feqq ,  Edit .  de  Paris 
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da  fluidi,  quod  continebat,  proprietas  fe  manifefta- 
bat,  vi  cuius  minime  pari  aut  aequabili  paflu  ab  imo 
ad  fummum  usque  terminum  gradiebatur.  Mox  enim 
lentius,  citius  mox  incedebat,  gradusque  intermedios, 
quod  confequens  erat,  non  ea,  qua  debebat,  accura¬ 
tione  notabat.  Ad  oculum  hoc  vnicuique  patebat  hoc 
inftrumentum  cum  elaboratiflimo  alio,  fed  fluido  ma¬ 
gis  flabili ,  mercurio  Icilicet  onerato  ,  comparanti. 
Idem  enim  frigoris  vel  caloris  gradus ,  cui  haec  orga¬ 
na  exponebantur,  non  ad  eosdem  terminos  in  adfcen- 
fu  et  defcenfu  liquores  hos  diuerfae  denfitatis  vel  at¬ 
tollebat  vel  deprimebat.  Quod  magis  in  iis  gradibus 
apparebat,  quorum  ab  vtraque  puntli  glacialis  parte 
magna  erat  diftantia ,  ita  vt  difficillimum  videretur, 
noua  hac  Machina  verum  aeris  corporumque  calorem 
aeftimare  velle.  O) 

&  V. 

O)  Hoc  affirmari  pofle  videtur,  omnes  infignis  caloris  gradus 
in  hoc  noltro  inftrumento  iufio  maiores  efie,  vehementiam¬ 
que  aeftus  reipfa  tantam  non  fui  fle,  quantam  indicat,  quam* 
que  certe  thermometra  Fahrenheitiana,  fi  iis  ipfis  in  locis 
vna-  fuiflent,.  non  monftrafient,  et  vice  contraria,  nunquam 
magnum  frigoris  gradum  ita  accurate ,  quam  mercmiale  in- 
ftrumentum  offendere,  fed  a  defcenfu  refugere,  et  calore  in- 
fito  fefe  quali  adhuc  nutrire.  Vltimum  hoc  cel.  marti^e 
bene  animaduertit’,  ita  mentem  fuam  explicans.  And  though 
it  keeps  fluid  in  pretty  Jlrong  colds ,  yet  it  would  feem  from  forne 
experiments ,  that  it  does  not  condenft  very  regularly  in  them  lib. 
cit.  pag. 204.  Et  obferuata  ovthierii  nos  hac  de  re  am¬ 
plius  dubitare  non  finilnt,  qui  diferepantiam  vtriusque  tlier- 
mometri,  mercurialis  fcilicet  et  Ipirituofi,  frigori  furnmo  ex¬ 
politi  diligenter  annotauit,  iib.  cit.  pag.  204*  Le  3.  Dec • 
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Celeberr.  Virum  nimis  magnos  globos  trium  nem¬ 
pe  digitorum  et  maioris  adhuc  diametri  optimis  luis  in- 
ftrumentis  adaptafie,  nonnulli  phyficarum  rerum  inda¬ 
gatores,  inter  quos  Martin  e  princeps  eft,  non  fine 
caufla  aegre  tulerunt.  Multum  enim  temporis  ipatium 
requiritur,  vt  tanta  liquoris  copia  aequalem  cum  ambi¬ 
ente  aere  frigoris  vel  caloris  gradum  fufcipiat ,  nec 
quarta  horae  pars,  vt  Reaumurius  arbitratur,  ad  hoc 
efficiendum  fuffieit,  fed  nonnunquam  tres,  quatuer 
aut  plures  horae  requiruntur.  Si  vero  aeris  tem¬ 
peries,  yt  fit  faepius ,  filbito  mutetur,  huius  mutatio¬ 
nis  indicia  nonnifi  poft  longum  interuallum  inftru- 
mentum  edet,  et  fi  haec  variatio  paucorum  tantum 
graduum  et  breuiffimi  temporis  fuerit,  aere  mox  ite¬ 
rum  ad  priftinum  ftatum  redeunte,  hoc  in  cafu,  mu¬ 
tatio  admodum  parua ,  aut  nulla  etiam,  vera  certe 
nunquam  obferuabitur.  Ac  licet  tanta  haec  globi  ca¬ 
pacitas  apta  fit  ad  materiae,  quam  continet  quantita¬ 
tem  accuratius  determinandam  et  menlurandam ,  ipla 

tamen 

1736  le  Tkermometre  d  ejprit  de  Vin  etoit  a  i%  degre  et  celui 
de  Mercure  d  22  deg,  au  dejfous  de  0 ,  Et  pag.  222,  le  2  jfanv, 
1737*  le  Tkermometre  de  Mercure  etoit  d  28 ,  et  celui  d ’  efprit  de 
[f  in  d  2/,  quod  iterum  obferuabat  d.  4  Ian.  Ac  tandem  d, 
6  Ian.  vefpera  Thermometrum  mercuriale  ad  37  gr.  haere¬ 
bat,  cum  fpirituofum  29  gr.  tantum  attingeret,  ib.  p.  2^3. 
Ego  die  19  Ian.  1769  in  duobus  Thermomefcris  Reaumuria- 
nis  fere  harmonicis  Drefdae  obferuaui ,  in  fummo  frigore  li¬ 
quorem  ad  1 8  gr.  infra  punflum  congelationis  defcendifte  tan¬ 
tum,  vbi  Fahrenheitianum  n  gradum  infra  o  eftendebat* 
quae  differentia  fatis  magna  eft. 
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tamen  liquoris  copia  impedimento  efl,  quo  minus  vel 
calor,  vel  frigus,  totam  breui  penetrare  poffit.  P) 
Quid  igitur  de  minoribus  Thermornetris ,  ad  magna, 
quae  normae  inflar  effc  debent,  compofitis,  fperari 
poffit,  peritorum  fit  indicium, 

’  ,  §.  VI. 

Cadebat  igitur,  quam  tam  magnifice  Phyfici  con**- 
ceperant  de  adepto  per  nouum  hoc  Inflrumentum  cer- 
tiffimo  modo,  obferuationes  in  valde  diffitis  locis,  di- 
Verfo  anni  tempore,  diuerfb  atmofphaerae  flatu,  li¬ 
cet  cum  aliis  machinis,  fed  fecundum  eadem  praecepta 
cum  cura  elaboratis,  faftas  conferendi  fpes  omnis,  et 
eo  magis  cadebat,  quo  maior  variatio ,  comparatione 
nouorum  thermometrorum  cum  Fahrenheitianis  infli- 
flituta,  deprehendebatur.  Teftor  viros  obferuato- 
res,  qui  vtrumque  inflrumentum  Reaumurianum  fci- 
licet  et  Fahrenheitianum  ante  oculos  pofitum  habe¬ 
bant, 

■  1  ■  .  ;  > 

P)  Cei.  hennert  eadem  fentit,  V.  Traite  des  Thermometres pagt 

puyz.  Hcije  1778.  $tetDv  ha  m  e  l  negare  non  poteft,  alium  effe 
nonnunquam  et  diuerfum  aeris  flatum  ab  eo,  quem  Thermo- 
metrum  monflrat,  licet,  aliis  caudis  tribuere  id  velit,  quae  vero 
tantum  effe£lum  producere  minime  pollent,  nifi  vitium  in  larga 
fpiritus  quantitate  lateret,  qui  frigus  fubitaneum,  non  per  omnes 
fui  partes  breui  admittere  folet.  Ita  vir  peritiilimus :  11  ejl 
bon  d  etr e  prevenu ,  que  dans  t  Automne ,  quand  il  a  fati  ckaud 
plujieurs  jours  de  fuit  e  il  gei  e  quoirgue  te  Thermomhre  place  en  de - 
hors  et  a  l’  air  libre ,  marque  j  et  quelquefois  4  degres  au  deffus  de 
Ztro ;  ce  qui  vient  de  ce  que  le  mur  et  la  boite  du  Thermometre  ont 
conferve  une  certaine  chaleur ♦  VkL  Memoires  de  t  Acad.  des 
Scienc,  de  Paris  Annee  1764.  pag.  716,  Edit,  de  Paris  4.  Ergo 
Inflrumentum  multum  a  vero  aberrare  poteft* 


/ 
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bant ,  vt  debita  cura  et  cireumfpe&ione  conferrent 
vnum  cum  altero.  Quanta  quaefo  inter  obferuata  dif¬ 
ferentia?  Quot  fere  legimus  eiusmodi  comparationes 
reipfa  faftas,  tot  inuenimus  difcrepantias ,  quae  non 
lemper  in  minimis  confidunt.  Q)  Nec  mirum.  De¬ 
prehenduntur  enim  thermometra,  licet  fecundum  nor¬ 
mam  Reaumurianam  et  Parifiis  et  alibi  conftrutia,  non 
optime  femper  concordare  ,  ideo  fcilicet ,  quia  heri 
non  potefl,  vt  vnum  fluidum  fpirituofum  altero  non  fit 
aut  paullo  generofius,  aut  tardius  j  vnurrt  vetuftate  la¬ 
bem  contraxerit,  de  qua  iam  fumus  locuti,  cuius  al¬ 
terum  immune  eft.  Et  certiflime  periuafus  fiim,  re¬ 
rum  naturalium  indagatores,  qui  talia  tra&ant  inftru- 
menta,  id  quod  mihi  non  (ernei  euenit,  repende,  dif¬ 
ferentiam  nempe  vt  plurimum  aliquam  inter  eiusmodi 
machinas  licet  affabre  faflas  intercedere ,  quod  (ane 

non 

QJ)  Sic  cel.  begvelin  vs  tentamine  capto  obferuauit  32  gra¬ 
dum  R.  cum  96  Fahrenheitiano  accurate  conuenire.  vid.  Hift. 
de  f  A 'cademie  des  Sciences  de  Berlin  Anne  e  1749.  P- 37-  Cel, 
maty  dans  le  / Journal  Britcinnique  affer  it  30  gr.  R,  c.  $9.  Fah¬ 
renheitiano  congruere.  Ergo  fecundum  haec  obferuata  pro 
duobus  gradibus  Reaumurianis  feptem  gradus  Fahrenheitiani 
numerandi  eifent,  cum  tamen  4  J  plene  fufficiunt.  Ego  faepe 
in  accurato  Thermometro  R.  animaduerti  25  grad.  R.  cum 
84  Fahrenh.  conuenire,  quod  vero  begvelini  obferuatis 
repugnat.  Anno  1756,  de  16  Iui.  obferuaui  fluidum  in 
Thermometro  R.  propter  infignem'  aeftum  in  33  gradu  hae* 
(iffe,  cum  Fahrenheitianum  eodem  loco  politum  91  gradum 
tantum  attingeret.  Plura  fl  neceffe  e  11  et ,  exempla  ad  euin- 
cendum ,  quam  parum  conueniant  inter  fe  optima  et  elabora- 
tiflima  inftrtimenta  ad  examen  vocata,  afferre  poffem. 
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non  aliis  de  cauffis.,  quam  iis,  quas  iam  commemora¬ 
vi,  oriri,  certum  eft.  Fruftra  igitur  a  diuerfis  Ob- 
feruatoribus  eosdem  comparationis  gradus  expe* 
etabis. 

§.  VII. 

Erant  quidem  ?  qui  optime  rem  expediri  potuifie 
eenfebant,  fi  ipfi  illuftri  machinae  inuentori  placuifiet? 
mentem  fuam  fiiper  difficili  hoc  argumento  cum  pu¬ 
blico  communicare.  Proflabat  cenfura  acutiffimi 
martine,  modefle  mvsschenbroekivs  dubia 
quaedam  mouerat,  fed  nulla  ad  has  animaduerfiones 
refponfio,  nec  reavmvrii*  nec  eorum  qui  partes 
illius  fequebantur,  hoc  eft  Gallorum  fere  omnium,  fi 
vnum  delislivm  in  Ruffia  tunc  degentem  exceperis, 
qui  proprium  thermometrum  noua  ^ratione  conffcru- 
ens,  tentaminaque  amontosii  et  halleii  circa 
thermometra  fpiritu  repleta  repetens,  eorum  incom¬ 
moda  probe  perfpexit,  deque  Reaumuriano  Thermo- 
metro  j  eiusque  cum  aliis  collatione  fe  expoliturum  in 
libri  quem  edidit  praefamine  quidem  promittens  ^  R) 

in 

R)  Memoires  pour  fervir  a  V Hiftoire  et  au  Progres  de  l' Afirono* 
rtiie ,  de  la  Geographie  et  de  la  Pkyfique  par  Mr . .. Delisle ,  d  Pe - 
tersb.  17 j$.  Praefatio  haec  habet  pag.  15.  Et  enfinpour  pou- 
voir  comparer  mes  Thermometres  auec  ceux ,  qui  ont  et  e  faits 
jufqu  icg  comme  font  ceux  de  Mr.  Amontons ,  Defaguliers]  Fah - 
renheit  et  en  dernier  lieu  ceux  de  Mr.  de  Eeaumur ,  ontrouvera 
i  fi  en  abrege  la  Defcription  de  tous  ceux  Thermometres ,  etles 
Principes  fur  lesquels  iis  font  cotnpofesy  avec  la  maniere  de  les  re- 
duirc  les  uns  aux  autres ,  autant  quii  fera  pojftble  de  le  faire . 

C  .  c *  Sed 

v  *  ■  •  i’  * 
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jnipfa  tamen  commentatione,  quam  de  thermometris 
illuftri  Academiae  exhibuit,  famae  fine  dubio  Reaumu- 
rii  confulens ,  altum  tenuit  filentium.  Interim  necefle 
erat,  meteorologicas  obferuationes ,  quas  Viri  extra 
Galliam  huic  naturalis  doctrinae  parti  operam  dantes , 
Scientiarum  Academiae  miferant,  in  vulgus  cum  pro¬ 
priis  luis  edere,  quod  fine  comparatione  cum  Reau- 
murianolnftrumento  fa£ta?  fieri  haud  debebat»  Tan¬ 
dem  reavmvrivs,  elapfis  integris  nouem  jpoft  in¬ 
ventionem  annis ,  in  libro  laepius  citato ,  publice  pro¬ 
fitebatur  ,  le  circa  dilatationem  et  condenlationem 
mercurii  et  Ipiritus  vini  tentamina  et  comparationes 
per  vniuerfum  Icalae  interuallum  inftituifle  ,  led  ipii 
nondum  per  otium  licuifle  experimenta  illa  euulgare. 
Sciendum  vero  pro  obtinendo  thermometro  mercu- 
riali,  quod  luo  confentire  debeat,  fingulos  illius  gra¬ 
dus  ad  huius  menfuram  componendos  ,  idemque  de 
fiio  inftrurnento ,  vt  Fahrenheitii  fcalam  repraeientet, 
faciendum  efle,  quod  nolleti  vs  praeftiterit.  Dat 
deinde  nolletii  regulam,  pro  parua  Icalae  parte, 
vi  cuius  decem  Reaumuriani  gradus  fupra  et  infra  gla¬ 
ciale  punctum  aequantur  cum  gradibus  Fahrenheitianis 
20 1  quam  proxime.  Et  fecundum  hanc  legem  m  v s- 

'  SCHE- 

Sed  in  ipfo  Commentario  pag.  267.,  quem  Academiae  1733. 
praelegit,  cuique  titulum  praefixit :  Les  Tkermomhres  de  mer- 
cure -fetidus  univerfels  en  leur  faifant  marquer ,  en  tout  iems,  la 
quantite ,  dont  le  Volume  de  mer  cure  eft  diminue  par  la  temperature 
prefente  de  ?air ,  . audejfous  de  tetendue\  quii  a  dans  feau  bouillan - 
nulla  ReaumuriiThermometri  fit  mentio. 
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SCHENBROERII  aliorumque  obferuataad  (calamReau- 
murianam  reduUa  ede  aderit,  S)  idque  in  fpatio  illo, 
veritati  fatis  conientaneum  ede,  experientia  Viros  do- 
ftidimos  docuit.T)  Qui  vero  alia  via  rationem  graduum 
Fahrenheitianorum  etReaumurianorumin  numeris  eo- 
rumque  partibus  eruere  conati  funt,  neque  conueni- 
unt  ipfi  fatis  inter  fe,  et  quod  caput  caufiae  eft,  gra¬ 
duum  fimilitudinem  fupponunt  ,  quam  vero  machi¬ 
narum  harum  comparatio  inter  fe  nunquam  admittere 
qpoteft.  V) 

§.  VIII. 

S)  jf  ai  dit  alor f  et  j e  t  ai  prouve  que  les  Dilatatio ns  et  les  Cotidenfa -* 

tions  de  deux  Liqueurs  different  es ,  ne  font  pas  proportionelles  dans 
les  different  termes ,  par  lesquels  elles  paffent  pour  arriver  d  un 
certam  ter  me ,  foit  de  chaud ,  foit  de  froid.  Si  V  on  veut  avoir  un 
Thermomkre  d  mercure ,  qui  exprime  les  degres  de  froid  et  de 
chaud  par  les  mdmes  nombres,  par  lesquels  iis  font  exprimes  fur 
le  Thermomkre  d  efprit  de  Vin^  on  ejl  dans  la  necejjite  de  graduer 
le  premier  fur  le  fecond ,  comme  t  Abb e  Nollet  l’  a  fait  etc.  Mr . 
Nollet  aobjerve  que  dans  les  termes,  qui  ne  ff  elevent  pas  extreme - 
tnent  au  dejfus  de  la  Congelation ,  et  de  ceux  qui  ne  defendent  pas 
beaucoup  au  deffous,  io  deg.  du  Th.  d  efprit  de  JAin  fait  fur  nos 
principes ,  valent  20 1  du  Thermomkre  d  mercure  de  Fahrenheit ; 
d  efi  fur  cette  obferuation,  que  f  ai  change  les  degres  de  ce  dernier 
Thermomkre  en  degres  de  1'autre .  Fid,  Mem.  de  t  Acad,  des 

Scienc.  de  Paris ,  Annee  i/jp.  p.  462. 

T)  Illuftris  raestnervs  hoc  propria  experientia  edo£his  con¬ 
firmat  in  Promtuario  Hamburgenji  Tom ♦  IA.  p.  z6y, 

V)  Illuftr,  car.  avg.  de  eergen  in  Dffertatione  doftiff.de 
Thermometris  menfurae  conflantis  etc.  Nor.  i/jy,  fatetur  in  Ther- 
mometro  mercuriali  Nolletii  Reaumurianum  gradum  aequa¬ 
lem  ede  2-jlFahrenh.  gr.  Celeberr.  vero  begvelinvs 
in  ea  eft  fententia  loc.  cit.  Reaumurianum  gradum  quam  pro* 
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§.  VIII. 

Sed  haec  pro  vniuerla  fcala  determinanda  minime 
fufficiebant,  et  viri  harum  rerum  intelligentes,  in  gra¬ 
dibus,  qui  altius  adfcendebant  aut  defcendebant  in- 
figniorem  dilcrepantiam  animaduertebant.  Aliam  igi¬ 
tur  pro  informanda  fcala  Thermometri  Reaumuriani 
mercurialis  inibant.  Nam  iis,  quiremiufto,  vt  de¬ 
bebat,  pretio  aeftimabant ,  facile  erat  videre,  ad  ca¬ 
pienda  experimenta  thermometra  fluido  fpirituofo  re¬ 
pleta  non  lufficere,  fed  hydrargyro  onuftis  omnino 
-opus  efle.  Retinebant  igitur  puncta  Reaumuriana  flxa, 
.glaciale  et  aquae  ebullientis,  omnes,  qui  huic  negotio 
fele  ingerebant,  et  alii  quidem  totam  fcalam  his  duo¬ 
bus  terminis  inclufam  in  8o,  alii  vero  hanc  in  90  ae¬ 
quales  partes  diuidebant.  Sed  pace  doftiffimorum  Vi¬ 
rorum,  quibus  vel  vna  vel  altera  partitio  placet,  di¬ 
xerim  ,  eos  nimis  longe  a  vera  Thermometri  Reaumu- 
'riani  indole,  re  hunc  in  modum  adornata,  recedere. 
Huius  enim  machinae  liquor,  nunquam  ad  ebullientis 
aquae  altitudinem  adfcendit ,  contraftiore  /patio  ter¬ 
minatus.  Hinc  prius  illud  quod  o&oginta  partium  eft, 
maiores  eas  habet  genuinis  Reaumurianis  gradibus, 
quod  ad  oculum  patet.  Scala  in  90  parces  aequaliter 
diuifa  nihilo  magis  cum  Reaumuriana  conuenit,  quam 
fi  nunquam  ad  eam  fuerit  inftru&a.  Eft  potius  fcala 
Fahrenheitianae  perfefte  fimilis,  habetque  gradus  al¬ 
tero 

xime  aequalem  efle  2  \  gr.Fahrenh.  Vtriaque  vero  graduum 
.  fimilitudo  praefupponitur. 
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tero  tanto  maiores  iis,  qui  huic  competunt.  In  vtro- 
que  cafu  exaftum  quidem,  fi  in  conftruftione  omnia 
diligenter  obieruata  fuerint,  paratur  thermometrum, 
quod  magno  vfui  ede  poteffc,  fed  nihil  minus,  quam 
Reaumurianum  putandum  eft.  Idem  de  fcala  dicen¬ 
dum  ,  qua  nolletivs  poftea  mercurialia  ioftruxit 
thermometra.  Punffcum  ebullitionis  eiusmodi  ther¬ 
mometrum  verum  habet  in  85  gradu ,  hique  gradus 
omnes  perfeffce  fimiles  funt.  X)  Tacetur  enim  ,  vel 
fupprimitur  potius  illud  Thermometri  Reaumuriani 
incommodum,  quod  ab  inaequali  dilatatione  fluidi  fpi- 
rituofi  originem  ducit,  quodque  ab  hoc  inftrumento 
nullo  modo  feparari  poteft.  Quod  non  minus  de  alio 
conatu  Thermometrum  hocce  cum  aliis  conciliandi  ve¬ 
rum  eft.  Ante  hos  octo  annos  Petropoli  fcala  harmo¬ 
nica  Delisliani  et  Reaumuriani  Thermometri,  Ruffico 
et  Gallico  idiomate,  fplendide  aeri  incila  fuit.  Duplex 
in  illa  pro  R.  Thermometro  delcribitur  fcala,  et  altera 
quidem  ,  quae  Reaumur  mercure  dicitur,  habet  pun- 
£tum  ebullientis  aquae  in  93  gradu,  altera  vero  Rectu- 
mur  efprit  ck  vin  infignita,  80  gradus  pro  illo  termino 

exhi- 
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111  de  bergfn  Thermometrum  Nolletii  Paridis  aceepe- 
rat.  Habebat  id  punctum  ebullitionis  in  8$  gradu.  Tenta¬ 
mine  inflituto,  thermometrum  in  aquam  fortiter  ebullientem 
immerbt  fub  altitudine  barometri  f111'  et  mercurius  ad 

gf.gr.  fcalae  afcendebat  quod  fub  eadem  barometri  altitudine, 
et  in  eadem  aqua  femper  ita  eveniebat.  Vid.  cit.  Di/J.dc  Tlier- 
mometris  menfurae  conflantis  etc .  pag,  zj . 
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exhibet,  in  reliquis  vero  omnes  gradus  et  fupra  et  in¬ 
fra  punffcum  congelationis  aequales  facit.  Non  maio¬ 
rem  igitur  ab  hoc,  quam  ab  aliis  conferendi  modis, 
Ipcm  concipere  fas  eft,  - 

§.  IX. 

Quoniam  ex  libris  mavpertvisii  et  omiiE- 
rit  conflabat,  viros  illos  in  celebri  itinere,  pro  vera 
telluris  forma  determinanda  fufcepto,  ad  inffcituenda 
tentamina  circa  temperiem  aeris  in  terris  illis,  vbi  vix 
teftis  frigorum  vim  fuftinebant,  duplici  vfbs  fu  i  fle 
thermometro ,  mercuriali  altero,  altero  fpiritu  re¬ 
pleto,  fed  vtroque  Reaumurianos  gradus  habente, 
valde  fcire  cupiebam,  quem  modum  in  adornanda Ica- 
la  elegiffent,  quique  in  vniuerfum  pro  folida  compa¬ 
ratione  adhiberi  poffet,  Y)  Cuius  voti  ante  complu¬ 
res  annes  compotem  me  fecit  amicus  in  Galliam  excur¬ 
rens,  qui  duo  eiusmodi  thermometra  concordantia, 
Reaumurio  ipfb  negotium  iuuante  ,  fecum  Drefdam 
redux  adferebat,  quorumque  vfus  mihi  fuit  concebiis. 
Vtriusque  inflrumenti  gradum  go  liquor  aqua  ebulli¬ 
ente  afhis  attingebat,  et  hoc  quidem  mercurio  in  ba- 
rometro  ad  29  dig.  Lond.  et  5  lin.  haerente ,  vt  et  al¬ 
teram 

Y)  Reaumurius  nonnifi  pauca  haec  de  fua  machina,  poft  com¬ 
mentationes  ftipra  citatas  communicaverat,  cum  publico :  Mr. 
de  Maupertuis  mus  a  appris  qu  ii  a  vu  la  tiqueur  d  un  de  nos 
Thernometres  gelee ,  quoique  cette  liqueur  fut  un  excellent  Efprit 
de  vin ,  affoibli  feulement  par  une  quatrieme  ou  cinquieme  partie 
deau  etc.  Vid.  Mem,  de  /’  Acarf»  des  Scienc.  Annet  1736, 
pag. 
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ferum  glaciale  punttum  ,  experimento  capto  ,  rite 
conftitutum  deprehendebatur.  In  eodem  loco  iuxta 
fe  pofitae  machinae,  diuerfiffimo  Atmofphaerae  ratio¬ 
ne  caloris  et  frigoris  fotu ,  eundem  gradum,  quam 
proxime,  indicabant.  Haec  res  dubium  mihi  mouit, 
tubulum  mercurialis  thermometri  forfitan  non  per¬ 
fecte  effe  cylindricum,  huncque  vt  mihi  fcrupulum 
euellerem  ,  totam  hydrargyri  maflam  ignis  vi  ex  in- 
ftrumento  effudi,  et  (ubtili  vfus  encheirefi  internam  vi¬ 
trei  tubi  capacitatem  accurate  exploraui ,  quam  omni¬ 
no  perfeCte  cylindricam  efle,  hoc  fa£to  tentamine, 
intellexi.  Reliquum  igitur  erat,  vt  in  ipfbs  gradus  in¬ 
quirerem,  quos  vniuerios  inter  fe  aequales  non  efle 
ftatim  animadverti.  Ii  enim ,  qui  ilipra  glaciale  pun- 
ftum  adfcendebant,  ardiores  erant  ceteris,  et  haec 
contractio  in  primis  quadraginta  gradibus  eadem  erat. 
Reliqui  qui  hos  fequebantur  quadraginta  gradus  vfque 
ad  punCtum  ebullientis  aquae,  aequales  erant  iis ,  qui 
infra  congelationis  punCtum  defcendebant.  Quod  ea 
fiebat  ratione,  vt  toto  fpatio  inter  terminos  glaciei  et 
aquae  ebullientis  in  34  partes  diuifo,  huius  fcalae  di¬ 
midiae  proximiori  punCto  congelationis  16  eiusmodi 
partes  pro  40  gradibus  aflignarentur,  reliquae  18  par¬ 
tes  quadraginta  fuperiores  gradus  efficerent.  Gradus 
vero  infra  glaciei  terminum,  vt  iam  innui,  his  produ¬ 
ctioribus  aequales  erant.  ' 


§  X. 
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§•  X.  ,  ‘ 

Tta  comparatum  erat  thermometrum  hac  fcala  in- 
ftrucfcum ,  vt  cum  genuino  Keaumuriano  intra  medio¬ 
cre  Ipatium ,  triginta  circiter  graduum,  viginti  nem¬ 
pe  fupra  glaciale  punftum  et  decem  infra  illud,  latis 
concordaret.  Sed  lecus  erat,  fi  duo  haec  inftrumenta 
maiori  vel  caloris  vel  frigoris  vehementiae  exponeban¬ 
tur.  Tunc  enim  ftatim  illa  a  (e  inuicem  abibant,  har¬ 
monia  prorfus  cefiante,  neque  unquam  tam  infignem 
frigoris  gradum  admittebat  fpirituofum  thermome¬ 
trum,  quam  alterum  mercurio  repletum,  et  fempcr 
eo  tardius  legniusque  delcendebat,  quo  magis  frigus 
artificiale,  quo  vtebar,  intendebatur.  Similem  igitur 
exitum  haec  tentamina  habebant  illi,  quem  obferua- 
tores  Galli  in  Lapponia  oculis  vfurpauerant.  Et  vice 
immutata,  fi  thermometra  illa  in  aqua  tepida  haere¬ 
bant,  cuius  caloris  gradus  vi  lampadis  accenfae  fenfim 
fenfimque  crefcebat,  lemper  velociori  grefiu  adlcen- 
debat  fpiritus  ,  quam  mercurius  ,  et  caloris  gradu 
quafifixo,  flamma  remota,  altius  haerebat  ille  in  tu¬ 
bulo  quam  hic.  Qua  ex  re  necefiitas  “enata  e  It  diuer- 
lae  et  inaequalis  magnitudinis -gradibus  fcalam  pro 
mercuriali  thermometro  inftruendi ,  vt  aliqualis  lal- 
tem  concordantia  obtineretur.  Et  licet  haec  ratio  ad 
harmoniam  quandam  in  vulgaribus  thermometris  con¬ 
ciliandam  aptiilima  fit;  multum  tamen  abeffc,  vt  illius 
ope  iufta  comparatio  fa£ta  credi  pofiit.  Cuius  aflerti 
veritas  ex  eo  latis  euincitur,  quoniam  duo  gradus  pun- 
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£tum  glaciale  fupra  et  infra  attingentes,  nimia  quan¬ 
titate,  fubito  inter  le  differunt,  quod  tamen  natura, 
quae  non  per  (altum,  fed  fenfim  fenfimque  agere  fblet, 
non  admittit. 

§.  XI. 

Nihil  igitur  reliquum  eft,  quam  vt  eam  viam  ingre¬ 
diamur,  quam  pro  vero  comparationis  modo  obtinen¬ 
do  monltrauerat  reavmvrivs  ,  operofam  quidem 
illam,  fed  necefiariam ,  fingulos  nempe  gradus  Ther- 
mometri  Reaumuriani,  variis  altitudinibus  inftrumenti 
Fahrenheitiani  ita  adfcribendo ,  vt  concordantia  quae¬ 
dam  enafcatur.  Dixi  methodum  hanc  efle  operofam, 
quod  facile  apparebit  rem  ipfam  tentanti.  Nam  non 
eft  opus  vnius  diei ,  et  comparatio  illa  in  fingulis  gra¬ 
dibus  non  femel,  fed  iterata  vice,  omnibus,  quae  cir¬ 
cumflant  probe  obferuatis,  repetenda  eft.  Magna 
quippe  cautione  et  circumfpefftione  agi  res  debet. 
Fluidum  enim  fpirituofum,  quale  quale  fit,  eius  eft 
indolis ,  vt  nonnunquam  citius ,  quam  credere  par  eft, 
locum  mutet,  nonnunquam  vero  ambiente  licet  calore 
paululum  mutato,  prorfus  quiefcere  videatur.  Cuius 
rei  plures  pofilint  efle  caufiae.  Et  licet  multus  ego  in 
capiendis  tentaminibus  fuerim  ,  vt  regulas  quasdam 
generales  pro  eiusmodi  thermometris  concordanti¬ 
bus,  fpirituofo  fcilicet  et  mercuriali  elicerem ,  cona¬ 
tus  tamen,  quod  libere  fateor,  non  eum,  quem  fpe- 
raueram,  habuit  exitum.  Quod  enim  de  vna  liquo» 
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ris  fpecie  rerum  effet ,  vt  eius  motus ,  refpectu  ad 
hydrargyrum  habito,  ad  certam  normam  fe  alligaret, 
de  alia  fpecie  non  valebit ,  quae  in  adfcendendo]  et 
defcendendo  diuerfas  a  prioribus  regulas  iequetur,  et 
pro  fua  vi  innata  vel  celerius ,  vel  lentius  fpatium 
percurret.  Qui  igitur  certitudinem  in  his  rebus 
quaerit,  vt  certe  quaerere  debemus,  forfitan  hac 
methodo  non  erit  contentus  ,  quae  femper  dubii  et 
ambigui  quid  fecum  fert.  Ii  vero,  qui  eo  fine  hac 
machina  vti  volunt ,  vt  in  aliis  telluris  locis  ope 
Thermometri  Reaumuriani  obferuata  aliquatenus  ad 
gradus  perfe  ctioris  inflrumenti  referre  poffint,  iis  hoc 
modo  fatisfieri  poteft, 

§.  XII. 

Et  fane  fi  dicendum  quod  resefb,  nulli  alii  huius 
generis  inftrumentorum  unquam  tantus  honos  habi¬ 
tus  fuit ,  vt  a  tam  multis  egregiis  obfervatoribus , 
quos  inter  toto  litterarum  orbe  celeberrimi  et  erudi- 
tiffimi  Viri  fuerunt,  in  variis  et  longiffime  a  le  inui- 
cem  diffitis  regionibus ,  fiimma  circumfpeftione  in 
vfum  adhiberetur.  De  mavpertvisio  et  ipfius 
viae  comite  iam  locutus  fiim.  Condamini vm5 
Bovgverivm,  godinvm  in  itinere  celeberrimo, 
quod  pro  cognofcenda  vera  telluris  forma ,  fulcepe- 
runt ,  frequenter  eo  tentamina  inftituifle  ,  libri  ipfo- 
rum  loquuntur,  perfe clumque  tantorum  virorum 
diligentia  eft,  vt  multa  antehac  minus  cognita,  pate¬ 
fierent. 
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fierent.  Z)  Quae  creditu  antea  difficilia  nobis  huius 
machinae  ope  cossignivs  a)  non  detexit?  Qui¬ 
bus  tam  facile  datum  eft  in  variis  Syriae  et  Palaeftinae 
locis  ad  cognolcendam  veram  aeris  temperiem  hac 
machinula  vti,  quam  celeberr.  grangeri  o?  b) 

Quod 

Z)  reavmvrivs  ipfe  praecipua  eorum  obferuata  enarrat  his 
verbis :  On  fe  feroit  attendu ,  que  dans  des  endroits  aujfi  voijins  de 
V  Equateur,  on  auroit  ete  expofe  aux  plus  violentes  chakurs ;  ce* 
pe h  dant  la  plus  grande  chaleur ,  que  nos  Academiciens  y  agent 
eprouvee,  a  ete  marquee  par  2$  degres,  chaleur ,  que  nous  avons 
affez  ordinair ement  chaque  annee  pendant  quelques  jours  de  nos 
Et  es.  On  croit  Ure  les  cbfervations  de  la  temperature  d'air  d'un 
de  nos  beaux  mois  a  Avril  ou  de  Mai ,  quand  on  lit  celles  du  mois 
de  jfuin  d  Quitto ,  ou  le  matin  la  liqueur  a  toujours  ete  elevee  entre 
S  et  10  degres,  et  fapres  midi  entre  12  et  /7  degres  \.  Mais  les 
Obfervations  ajlronomiques ,  que  ces  Mrs.  ont  f altes  fur  les  Mon - 
tagnes,  les  ont  expofes  d  d  ajfez  grands  degres  de  froid ,  d  des 
froids  plus  grands,  que  ceux  qui  j ont  marques  par  4  degres  au 
dejfous  de  la  Congelation.  Mem .  de  l’  Acad,  des  Sciences  de  Paris, 
Annee  1736.  p.  joz.  Edit,  de  Paris . 

a)  Q uand  Mr .  cossigny  a  pafe  IctLigne,  la  chaleur  nafait 
monter  au  plus  la  liqueur  de  fon  Thermometre  qiia  26  degres ,  et 

*  nous  avons  eu  d  Paris  des  Et  es,  ou  la  liqueur  J  ’ ejl  elevee  d  pres 
de  30  degres,  et  peut-etr e  par  de  Id  Mem .  de  1  Acad.  cies  Scienc . 
de  Par.  Annee  1733.  pag.  433.  Edit .  de  Paris ,  4.  Et  de  reli¬ 
quis  ili.  viri  obferuationibus  ita  pergit:  Le  refultat  de  ces  Ob - 
fervations  e/l  ajfur ement  curieux.  ll  fait  voir  quon  peut  pajfer 
la  Ligne,  et  habiter  conflamment  dans  les  lieux  fitues  entre  les  Tro- 
piques,fans  avoir  d  craindre  de  foujfrir  des  chaleur  s  plus  grandes 
que  celles,  auxquelles  nous  fommes  expofes  d  Paris  dans  certains 
jours  d’ Ete\  Mem .  de  1’  Acad.  des  Scienc .  Annee  1734* 

P“g'  SS3' 

b)  Summum  enim  aeftum  obferuauit  in  Syria  1736.  qui  ad  3$ 
gradum,  imo  ad  longe  altiorem  adurgeret,  et  incolae  tam  en 
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Quot  tentamina  non  capta  funt  bagdadic)  al- 
g  eri  i  ,  d)  in  America.,  quatenus  tunc  Galliae  imperio 
fubie£ta  erat5eiusque ditionis  infulis? e)  Ipfe  rea  vmv- 

♦  RIVS 

illorum  locorum  calorem  tolerabilem  dicebant.  Qua  occafio- 
ne  ill. rea  v m  vri  vs,  mavpertvisii  et  fociorum  circafri- 
goris  vehementiam  in  Lapponia  obferuata  ad  memoriam  reuo- 
eans,  haec  animaduertit:  Deforte  qu’  affiuellement  le  ter  me  de  la 
Congelat  ion  de  l*eau  ejl  te  ter  me  moijen  des  degres ,  qui  marquent 
la  chaleur  la  plus  excejjiue ,  et  le  froid  le  plus  exceffiv  des  pays  ha - 
bites,  dans  lesquels  on  a  fait  des  obfervations ,  qui  nous  ont  et  e  coni - 
muniquees.  Ces  deux  extremes  font  terribles ,  et  it  y  a  pourtant 
lieu  de  croire ,  qtf  ils  ne  font  pas  encore  ceux  du  chaud  et  du  froid , 
que  des  Hommes  font  expofes  a  foutenir,  et  auxquels  iis  r efflent . 
Mem,  de  I'  Acad,  des  Scienc ,  de  Paris  Annee  1736.  pagf  370.  Edit , 
'  de  Paris  4. 

e)  Idem  ceL  Vir  gr  angeriys  Bagdadum  inuifens  ibidem 
thermometro  vfus  eft.  Quoique  Bagdat  fuit  jitue  a  environ 
33  deg.  ij  min,  d *  elevation  du  Pole  dans  un  Pays ,  ou  il  doit  faire, 
et  ou  il  fait  extremement  chaud  pendant  t  Este. \  le  froid  y  a  et  e  plus 
confderable  en  1737,  qifil  ne  l*a  et  e  d  Paris ,  puifque  le  31  ffany. 
la  liqueur  defcendit  d  3.  degres  ou  dejfous  de  la  Congelat  ion. 
Pendant  /’  hiver  la  variatiori  du  Thermometre  y  ef  bien  autr ement 
grande  qu  d  Paris  etc,  Mem.  de  f  Acad,  des  Sc .  de  Paris  Annee 
*737 •  P'  48 

d)  Haec  obferuata  debemus  ilL  taitbovt,  mercatorum  Gallicae 
nationis  in  illis  oris  iudici  et  proteclovi,  et  communicata  cum 
reavmvrio,  qui  ita  de  iisdem  loquitur.  Ces  Obfervations 
nous  confirment  ce  que  celles  de  l9  annee  1733  nous  avoient  deja  ap- 
pris ,  quen  Et  e  nous  avons  d  Paris  des  jours  plus  chauds  que  les 
plus  chauds  jours  d*  Alger,  Le  plus  haut  ter  me,  ou  ait  monte  la 
liqueur  du  Thermometre  d  Alger  en  1736.  a  ei  e  27  deg.  et  elle  ef 
montee  d  Paris  le  30  ffuillet  d  zp  deg.  |.  Mem.  de  l’  Acad,  des 
Scienc,  de  Paris  Annee  1736.  p,  382, 
t)  Mem,  de  P  Acad,  des  Scienc ,  de  Paris  Annee  1733.  p.J4S’  et  1736* 
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mvs  Parifiis  et  in  vicinis  locis  nonnunquam  fumnia 
induftria  quotidie  aeris  ftatum  inftrumento  explora- 
rabat,  eiusque  amici 5  qui  multi  erant,  per  vniuer- 
fam  Galliam  negotium,  fuo  quisque  loco,  curabant. 
Quae  omnia  tantam  machinae  celebritatem  et  autori- 
tatem  conciliarunt,  vt  de  naeuis  tam  multis  ipfi  forfi- 
tan  inhaerentibus  ,  nemini  in  mentem  ,  Gallis  vero 
minime ,  veniret ,  qui  omnia  a  fuis  profefta  egre¬ 
gia  ,  reliquisque  praeftantiora  elie  ,  ne  fcilicet  glo¬ 
ria  gentis  detrimenti  quid  capiat ,  quantum  poffiint 
ipfi  tueri  folent,  vt  fupra  exemplo  virorum  cel.  qui 
Encyclopaediae  vaftum  opus  ediderunt  in  vulgus,  vi¬ 
dimus.  f)  Et  licet  obferuata  plurima,  magna  cautio¬ 
ne  fa£ta  credi  poffint,  optandum  tamen  effiet,  vt  ad 
accuratiora  inftrumenta  ea  tuto  reduci  poffient,  quod 
vero  vt  iam  diximus,  difficillimum  eft. 

§.  XIII. 

Hoc  fane  optandum  effiet  quam  maxime  ^  vt  ad 
fubtiliores,  et  quae  fummam  diligentiam  requirunt  ob- 
feruationes,  in  auxilium  fimul  adhiberentur  thermo- 
tra  mercurio  onufta,  aut  haec  fola  tantum,  fepofito 

ad 

{)  Cel.  hennert  tamen  de  liquore,  quo  Reaumurius  vfus  eft, 
dubitare  coepit.  Il  rejlt  a  Jfovoir  J  ’il  y  a  des  erreurs  confide- 
rabies  dans  V  efprit  de  vin  dant  Mr.  de  Reaumurfl  e  fi  fervi,  ffe 
ne  fai  pourquoi  il  eft  alie  thercher  une  liqueur  tomp\ fle.  Qjig 
nemployoit  -  il  le  mercure ?  Les  mati  er  es  kotnogines  Jhnt  toujours 
dans  ces  cas  preferabks  aux  Matiens  mixtes  1^.  Tr.  des  Thermo - 
metres  pag .  pi. 
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ad  tempus  Thermometro  Reaumuriano,  confuleren- 
tur.  Magno  noflris  diebus  applaufii  exceptum  eft. 
Viri  acutiffimi  De  Luc  inuentum,  quod  in  libro  de  At- 
molphaera  etBarometris  conimunicauit.  g)  Nouamfci- 
licet  viamingreffus  eft,  altitudines  montium  opebarome- 
trorum  metiendi,  adhibito  nempe  Thermometro  Reau¬ 
muriano.  Hoc  enim  inftrumento  in  fub/idium  vocato, 
difficultates,  quibus  alias  haec  methodus  ob  ffequen- 
tiffimas  atmofphaerae  mutationes  laborat,  facile  fupe- 
rari  polfe  credit.  Nam  multis  tentaminibus  diligcn- 
tiffime  inflitutis ,  „in  montibus  altiffimis  Heluetiae  et 
„ad  littus  maris  Genuae,  ac  iterum  Taurini  repetitis, 
«inuenit,  quanta  adhibito  thermometro  vnius  lineae 
„variationi  barometri  corretlio  altitudinis  tribuenda 
«foret.  Nam  fecundum  illius  computum  et  obferua- 
«tiones,  Thermometro  Reaumuriano  ad  gradum  16 % 
„fupra  terminum  congelationis  fixo,  altitudo  mercurii 
«in.barometro  in  diftantia  26094  pedum  fupra  fuper- 
«ficiem  telluris  adhuc  foret  unius  lineae.  Ac  variante 

«gradu  Thermometri  fitpra  vel  infra  terminum  fixum 
„1 61,  pro  quolibet  gradu  Thermometri  infra  hunc 
«terminum  auferenda  It?  pars  totius  altitudinis ,  et  con¬ 
tra  ea  addenda  eft  Ii?  pars  totius  altitudinis,  fi  gradus 
«Thermometri  fiiperet  i6|.  Ratio  eft,  quia  variante 
«gradu  caloris,  variatur  altitudo  atmofphaerae,  ita, 

•  '  >  »vt 
g)  Queni  librum  manufcriptum  Academia  Parilienfis  Celeb.  de 
i,a  i  and  e  cenfurae  tradidit,  vid.  Connoijjance  det  Mouve * 
mens  cekfies  pour  l’  Annh  1765.  par  Mr.  de  Ia  Lande,  Paris  ipdj, 
png.2a0.feqq. 
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„vt  5  gradibus  variationis  thermometri  refpondeat  fere 
«variatio  607  pedum.  Itaque  linies  altitudinis  atmo- 
«fphaerae  refpondens  gradui  thermometri  16|,  quem 
«diximus  ede  26094,  euadit  26489?  6  thermome- 
«trum  fit  20  graduum  fiipra  terminum  congelationis  > 
«fit  27096,  vbi  gradus  thermometri  eft  25.  Et  vice  mu- 
„tata,condenfata  frigoris  vi  atmofphaera,  fi  gradus  ther- 
«mometri  folum  fit  10  fupra  terminum  congelationis, 
«altitudo atmofphaerae  erit  tantum  25275  pedum;  et  ita 
«porro  decrefcit  altitudo  atmofphaerae,  crefcente fri- 
„gore.“  h)  Cum  itaque  tanti  momenti  res  fit,  minima 
in  fubtiliffimo  negotio  thermometri  variatio,  a  qua  ve¬ 
ra  atmofphaerae  altitudo  pendet,  cumque  ex  fuperio- 
ribus  pateat,  quam  fit  difficile,  vt  aeris  temperies 
Thermometri  Reaumuriani  ope  accurate  innotefeat,  is 
mecum,  vt  credo,  fatebitur,  cel.  de  lvc  maiorem 
incredibilis  fui  laboris  fruftum  laturum  fuifle,  fi  aliud 
thermometri  genus,  quo  tutius  inniti  potuiffet, eleganti 
fuae  theoriae  adhibuifiet. 

§.  XIV. 

Quae  cum  ita  fint,  magnae  quidem  omnino  illa- 
ftri  reavmvrio  pro  inuentofuo  inftrumento  deben¬ 
tur  grates,  maiores  autem  certe  debemus  pro  amplifi¬ 
cato,  et  in  omnes  fere,  qua  patet  Orbis  partes,  intro¬ 
ducto  thermometri  vfu,  qui  alias  fine  fui  ipfius  et  ami¬ 
corum, 

h)  Vid.  Celeberr.  p.  mayer  Expojitio  de  trcmfiiu  Veneris  tyfy. 
ad  Augujliflimmn  RuJJiarum  omnium  Imperatricem  Catharinam  II. 
Atexiewnam,  Petrop,  1769,  p.  jog-ji?. 
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eorum ,  inprimis  vero  Gallici  nominis  et  ingenii  cele¬ 
britate,  qua  apud  reliquos  populos  gens  ea  floret,  imo 
et  opportunitate  quaquauerfum  lua  mittendi  ,  quae 
ipfi  nullo  tempore  deeft,  nunquam  tam  vniuerfalis  in- 
valuiflet,  Multa  fane  curiofa  et  fcitu  digniflima  in  ani¬ 
mali,  quod  dicunt,  et  vegetabili  regno,  ope  huius 
machinae  et  patefa£ta  et  praeflita  funt,  quorum  noti¬ 
tia  et  fru£tu,  illo  non  inuento,  neque  in  vius  commu¬ 
nes  verfo,  nos  adhuc  careremus.  Ingratiffimi  ergo 
fimus,  nifi  hoc  publice  profiteamur;  et  licet  forPan 
non  debita  nobis  caloris  atmofphaerae  gradum, 

praefertim  in  regionibus  particulare  quid  alentibus,  re- 
praefentent,  contenti  tamen  interea  his  fimus,  quorum 
cognofcendorum  tam  rara  nobis  offertur  occafio.  Quae 
vero  magis  in  noftra  poteftate  funt,  quaeque  perfe- 
Ftiorem  rei  explorationem  admittunt,  vel  potius  re¬ 
quirunt,  in  ea  omnino  fas  eflr,  accuratioribus  huius  ge¬ 
neris  machinis,  inquirere,  quod  Fane  non  melius,  quam 
per  Fahrenheitiana  thermometra,  cum  cura  elaborata, 
fieri  pofle ,  alio  tempore  declarabo. 


ACCESSIONES. 

Nulla  duratio,  fine  fucceffione,  concipi  poteft. 

Hiftoria  humana  diligentia  nunquam  fcribi 
poteft  tam  certa, vt  locus  fubdubitandi  non 
relinquatur. 

A&io,  quae  in  cafiu  vltimae  neceffitatis  contra 
officium  perfe&um  fiilcipitur,  laefio  eft,  fed 
libera  a  reatu :  hic  tamen  fauor  neceffitatis 
ex  officio  perfe&o  officium  imperfe&um 
minime  efficit. 

Non  dantur  recefius  naturae  (vt  mvsschen- 
broekivs  loquitur)  in  fe,  fed  tantummo¬ 
do  noftri  relpe&u. 

Oceanus  et  loca  maritima  'regionibus  medi¬ 
terraneis  necefiario  depreffiora  lunt. 

Aerem  folum  fbni  caufiam  efle  difficulter  pro¬ 
bari  poteft. 

Ex  lumine,  quod  in  tubo  Torricelliano  con- 
cufio  apparet,  neque  aetheris  praelentia, 
neque  abfentia  euincitur. 

Nulla  hypothefis,qua  ele&ricitatis  naturam  et 
indolem  explicare  volunt,  omnimode  vera 
eft,  ne  Franldiniana  quidem  excepta. 
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Qui  ex  dato  vno  tentamine  naturali  reliqua 
cum  eo  connexa  diuinare  vult,  licet  calculo 

quoque  ytatur,  nihil  efficit. 

*  _ .  ' ' k  .  *’  ••  •.  .  .. 
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Quae  in  Opere  cui  titulus  eft :  L\  Ency elope* 


glia  circa  latellitem  Veneris  fartis  obferua- 
tionibus  referuntur,  falfa  finit,  et  ex  ipfa 
praefatione  libri  bonneti  Conjiderations 

I 


